Dr med. Maria Jan 


DEFOWSKI 


NAJDROZSZY SYN, BRAT I WUJEK 


ur. 2 X 1932, zmarł nagle dnia 2 czerwca 1980 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek dnia 9 bm. 
o godz. 9.15 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na 


miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


OJCIEC, RODZEŃSTWO I RODZINA. 


w., U. 6. P. „NROMADBA" 
Gartr-ap>Vmug Komunateych „Laur” 
AELAD FOORT.EBOWY Nr 1 
mag Gpaków, wi. Sob. Bialingramu M 
Tot. MU 


